GIỚI THIỆU CHI TIÉT SẢN PHẨM MCB Mitsubishi BH-D6-2P-13A 
HoangPhong.vn - Trung Tâm Đại Lý cấp 1 Thiết Bị Điện Tự Động 


Giao hàng nhanh miễn phí - Bảo hành chính hãng - Giá tốt rẻ nhất Việt Nam 

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Hoàng Phong là một trong những doanh nghiệp 
chuyên cung cấp thiết bị và giải pháp trong lãnh vực Kỹ thuật điện - Đo luòng - 
Điều khiến tự động - Thủy lực khí nén - Nhà thông minh .... với giá cả cạnh tranh, 
hàng chính hãng, trữ luợng hàng dồi dào sẵn sàng đáp ứng ngay nhu cầu của Quý 
khách. 

Với chiến luợc luôn đối mới đế phát triển, Công Ty Hoàng Phong không ngừng tìm 
hiểu các dòng sản phẩm mới của thị truòng, nâng cao chất luợng dịch vụ phục vụ 
nhằm mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng với những sản phấm chất luơng, 
dịch vụ tốt và uy tín. 


THlét BJ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
NHÀ PHÂN PHỐI THlếr BỊ ĐIỆN CHÍNH HẴNG 



* 7 Lý Do Bạn Chọn Hoàng Phong: 






1) Giá cả tốt nhất thị trường. 


2) Miễn phí vận chuyển đến 63 tỉnh thảnh. 

3) Hoàn lại gấp 10 lần giá trị đcm hàng nếu thiết bị không phải chính hãng. 

4) Hàng có sẵn tại kho nhiều đáp ứng nhu cầu ngay và luôn. 

5) Có chế độ bảo hành 1 đổi 1 đảm bảo. 

6) Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí chuyên nghiệp. 

7) Là kho hàng của nhiều đại lý bán lẻ trên toàn quốc. 

* Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm chính hãng phổ biến và đang được 
ưa chuộng tại thị trường Việt Nam: 

- Omron: Cảm biến, Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ lập trình PLC, HMI, Biến 
tần,... 

- Mitsubishi: CB, MCB, MCCB, Contactor, Relay nhiệt, Biến tần, Servo, PLC, 
HMI,... 

- Pesto: Xylanh, Van điện từ,... 

- Hager: MCB, Công tắc thời gian, Cảm biến chuyển động, Công tắc, 0 cắm,... 

Thêm vào đó, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị của các hãng khác như: Schneider, 
Allen-Bradley, ABB, Fuji, Idec, Siemens, Keyence, Panasonic, LS, Autonics, 


Hanyoung, Yaskawa, SMC, Parker, Airtac, STNC, Mac,... và các sản phẩm theo 
yêu cầu của Quý khách hàng. 

Chúng tôi nhận đặt và vận chuyến từ nuớc ngoài về các món thiết bị khó mua khi 
quý khách có yêu cầu. 

Liên hệ - Hỗ trợ - Tư vấn nhanh: 

CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ ĐIỆN HOÀNG PHONG 

94/46 Tân Hương, Phường Tăn Hương, Quận Tân Phủ, TP.HCM. 

Tel: 08 62757198 - Fax: 08 62757198 

Hotline : 0902 982 952 - 0976 984 107 

Quý khách an tâm đặt mua hàng ở 63 tỉnh thảnh trên toàn quốc: Hà Nội, Sài Gòn, 
Đà Nằng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, 
Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau, 
Cần Thơ, Đắk Lắk, ĐắkNông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, 
Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh 
Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, 
Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, 
Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, 
Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 

Giao hàng rất nhanh trong ngày ở: TP.HỒ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long 
An và 1 số khu vực lân cận khác.. 


Bài viết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm MCB Mitsubishi BH-D6- 
2P-13A 



• MCB Mitsubishi loại từ nhiệt BH-D6-2P-13A. 

• Số cực 2P. 

• Dòng điện định mức 13 A. 

• Dòng cắt ngắn mạch 6kA. 

• Điện áp định mức 400V. 

• Đường đặc tỉnh tải loại B hoặc c. 

• Tiêu chuẩn bảo vệ IP2X. 

Nguồn: https://hoangphong.vn/mcb-mitsubishi-bh-d6-2p-13a/ 




